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HOBblH BHfl HEMATOfl HYSTEROTHYLACIUM HOSPITUM SP. N. 
(NEMATODA, ANISAKIDAE), OBHAPYJKEHHblK 
B CnHPAJIbHOM KJIAIIAHE rOJIYEOfl AKYJIbl 

r. ( 1>. CoaoBbCBa, C. E. 1 Iikuhhkob 

IIpHBOflHTCH onncaHne h pncyHKH HOBoro BH,n;a HeMaTO# Hysterothylacium hospitum , oOHa- 
py>KeHHoro b cnnpajibHOM KjianaHe rojiy6oii aKyjibi Prionace glauca , BHjioBjieHHon b paiioHe 
raBaiicKHX octpobob. 

Ilpa o6pa6oTKe KOJiJieKijHH HeMaTOfl, co6paHHoii b 29-ii aKcneflmjnn jia6opaTopnn napa3n- 
TOJioraH MopcKHX >KHBOTHbix THHPO (KyponKHH, 1974), mbi oOHapymnjin HeMaTOfl po^a Hyste¬ 
rothylacium , KOTopbie 0Ka3ajincb npeflCTaBHTejiHMH HOBoro fljin Haynn BH^a. Ha3BaHne po#a 
Hysterothylacium Ward et Magath, 1917 Obijio coBceM He,n;aBHO BoecTaHOBjieHo flnpflop^OM h 
OB epcTpnTOM (Deardorff, Overstreet, 1980) BMecTo ,n;o.Jiroe BpeMH ynoTpeOjiHBinerocH Thynna - 
scaris Dollfus, 1933. B HacTOHiijee BpeMH, c yneTOM onncbiBaeMoro BH^a, b po^e HacnnTbiBaeTCH 
45 BHflOB HeMaTOfl (Deardorff, Overstreet, 1980, 1981; IIIeeHKO, no3,n;HHKOB, 1981). 

Hysterothylacium hospitum sp. n. (cm. pncyHOK) 

X o 3 h h h: Prionace glauca, 1 

JIoKajiH3an;HH: cnnpajibHbin KJianaH. 

MecTo o 6 h a p y )K e h h a: panoH raBancKnx o-bob. 

M a t e p h a ji: 1 caMen, h 1 caMKa. 

T o ji o t h n: caMen; BTH 82001, napaTnn caMKa IirH 82 002. 

OnncaHne Bn^a. KpynHbie HeMaTOflbi >KejiTOBaTO-KopnHHeBoro n,BeTa, c cymemibiM 
k o6ohm KOHii,aM TejiOM, npnneM Oojibme k nepe^HeMy. Xboctoboh KOHen, y npeflCTaBHTejien o6onx 
hojiob TepMHHajibHo 3aocTpeH n ycenH MajieHbKHMH mnnnKaMH. KyTHKyjia nonepemio cjiaOo 
ncnepneHa. nieiiHbix KpbiJibeB HeT. OncKpeTopHoe OTBepcme Ha ypoBHe HepBHoro KOJibpa. To- 
jiobhoh KOHeii, Boopy>KeH 6 ryOaMn: 3 rjiaBHbiMH n 3 npoMemyTonHEiMH. TjiaBHbie ry6bi Oojibinne, 
^jiHHa nx npeBbimaeT mnpnHy. Ramzan ry6a rjiyOono Bbipe3aHa y ocHOBaHHH. TjiaBHbie ry6bi 
HMeiOT y3Koe ocHOBaHne n Hinponyio nepe^moio nacTb. Ilepe^Hnn KOHen; nx 3aKpyrjieH n HMeeT 
HeOojibHiyio cpeflHHHyio BbieMKy. Ilyjibna ry6 cymaeTcn y ocHOBamm n b cpe^Heii nacm, Knepe^n 
c BHyTpeHHeii CTopoHbi o6pa3yeT flBe flOJin c pacmnpeHHbiM n npnTynjieHHbiM kohh,om. Ha noBepx- 
hocth Ka^Kflon ry6bi HMeiOTcn JiomenKOBnflHbie yrjiyOjieHnn no flBa c Kam^on CTopoHbi. Ha Ha- 
pyjKHoii noBepxHOCTH ry6 pacnojiomeHbi cocohkh: 2 flBoirabix Ha flopcajibHoii n no 2 npocTbix 
OojibHinx cocoHKa Ha Kam^on H3 jiaTepoBeHTpajibHbix ry6. npoMemyTOHHbie ryObi TpeyrojibHbie, 
c TynbiM kohh;om, fljiHHa nx npeBbimaeT mnpnHy. no3a,n;H ocHOBaHnn ry6 HMeeTcn HeOojnmioe 
cymeHne, OTflejimomee nx ot ocTajibHoii nacm Tejia. TKenyfloneK HeOojibinon, mnpnHa ero npe¬ 
BbimaeT flJiHHy. CaMKa KpynHee caMija. 

CaMKa. fljiHHa Tejia 69 mm. HanOojibman mnpnHa b cpeAneii nacTH Tejia 1.67 mm, 

1 Mbi CHHTaeM, hto BHfl, onncbiBaeMbin HaMH, nonaji b cnnpajibHbin KJianaH rojiyOon anyjibi BMecTe 
c KaKon-HnOy^b kocthctoh pbiOoii, KOTopan n HBjineTCH HacTonm;nM xo3hhhom btoh HeMaTo^bi, 
nocKOJibKy BHflbi po^a Hysterothylacium hbjihiotch oObibheimh napa3HTaMn kocthctbix pbi6, 
a He cejiHxnn. 
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mspsHa Tejia b o6jiacTH ByjiBBH 1.45 mm, b oOjiacTH aHajiBHoro oTBepcTHH 0.41 mm. fljiHHa 
flopcajiLHon ry6fci 0.39 mm, ee nrapHHa 0.33 mm. fljiHHa npoMejKyTOHHHx ry6 0.11 mm. HepBHoe 
kojibijo Ha paccTOHHnn 1.14 mm, a aKCKpeTopHaa nopa Ha 1.49 mm ot nepe^Hero Komja Tena. 
IlHHi;eBOfl n;HJiHHji;pHHecKHH, 4.82 mm ajihhh h 0.38 mm hihphhh. KmnenHHH otpoctok floxoflHT 
hohth ,n;o cepefl HH H HHHi;eBOfla, ero flJiHHa 2.66 mm, nrapHHa 0.24 mm. JKejiyflOHHHH otpoc¬ 
tok 5.56 mm fljiHHH n 0.31 mm hihphhh. ByjiBBa Ha paccTOHHHH 22 mm ot nepe^Hero Komja Teaa. 
fljiHHa xBOCTa 0.4 mm. 



1 — KopcajibHan ryda (rojioTnn); 2 — roJiOBHoii KOHen; (rojioTun); 3 — nepejmnn qacTb Tejia Ha ypoBHe H<ejiy- 
HOHKa (rojioTnn); 4 — xBOCTOBoii KOHen; caMija, JiaTepajibHO ^rojioTnn); 5 — XBOCTOBoii KOHen; caMKH (napaTHn); 

6 — npoKCHMajibHuii KOHen; cnHKyji (rojioTnn); 7 — cxeMa CTpoemin npoKCHMajibHoro Konna cnHKyjiH, 

G a m e n;. fljraHa Tejia 65 mm, npn MaKCHMajiBHOH mnpnHe 1.08 mm. IHnpHHa Ha ypoBHe 
OTBepcTHH KJioaKH 0.23 mm. flopcajiBHaa ry6a 0.25 mm ajihhli h 0.21 mm hihphhh; npoMeacyToa- 
HLie ry6n 0.086 mm ajihhh. IlHHi;eBOfl 3.65 mm ajihhh h 0.25 mm hihphhh, acejiyfloaeK 0.26 mm 
flJIHHH H 0.33 MM HIHPHHH, JKeJiyflOHHHH OTPOCTOK 5.22 MM flJIHHH H 0.41 MM HIHpHHH, KHHieHHHH 
otpoctok 1.82 mm fljiHHH h 0.16 mm hihphhh. HepBHoe kojibijo pacno.iio>KeHO Ha paccTOHHHH 
0.93 mm, a ancKpeTopHoe oTBepcTne Ha 1.06 mm ot nepe^Hero Komja Tejia. Xboctoboh KOHen; 6e3 
jiaTepaaLHHx KpHjiteB, fljraHa XBOCTa 0.24 mm. CnnKyjiH paBHHe, H3orHyTH BeHTpajiBHO h CHaO- 
JKeHH y3KHMH MeMOpaHOBHflHHMH KpHJIBHMH, flOXOflHHliHMH flO CepeflHHH CHHKyjI. fljIEHa CHHKyj® 
1.166 mm, nrnpHHa hx npoKCHMajiBHOH aacTH 0.02 mm, flHCTajiBHOH 0.028 mm. Xboctobhx cocoh- 
kob 20 nap: npeaHajiBHHx 16 nap, a^aHaJiBHHx o,n;Ha napa h nocTaHaaBHHX Tpn napH. C KaJK^ofii 
ctopohh Teaa pacnojio>KeHH cocohkh op;hhm npaBHJiBHHM paflOM. 

Jn^epeHE[Ha jibhhh h a r h o 3. Bnp; Hysterothylacium hospitum sp. n.. 
Mop^onornnecKH HanOojiee 6jih30k k bh jsj H. incurvum (Rudolphi, 1819) Deardorff et Overstreet,. 



1980, ho OTjiHHaeTCH ot Hero: cooTHomemieM ajihhh h ihhphhh nceBflOjiabHH, fljiHHa kotophx 
y H. hospitum sp. n. npeBtunaeT mnpHHy, b to BpeMH nan y H. incurvum npH6jiH3HTejn>HO o^h- 
HanoBa; CTpoemieM ftopcajiBHofi: ry6 h, KOTopan y H. hospitum sp. n. HMeeT bojiee mnpoKoe ocho- 
BaHne, flpyryio KomjmrypaijHio jiaTepajitHHx npujiteB, a Ta Kme HHoe CTpoeHne nyjiLHti, KOTopan 
3aMeTHO cyn^eHa b cpe^Heii uacra; HajimmeM oiiiHnjieHHOCTH Ha KOHHHKe XBOCTa, Hero HeT y H. in¬ 
curvum. 
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A NEW SPECIES OF NEMATODES, HYSTEROTHYLACIUM 
HOSPITUM SP. N. (NEMATODA: ANISAKIDAE), FROM THE SPIRAL VALVE 

OF BLUE SHARK 

G. F. Solovjeva, S. E. Pozdnjakov 
SUMMARY 

A new nematode species of the genus Hysterothylacium, H. hospitum sp. n., from the spi¬ 
ral valve of Prionace glauca caught off the Hawaiian Islands is described. The new species is most 
close to H. incurvum (Rud., 1819) Deardorff et Overstreet, 1980 from which it differs in a num¬ 
ber of morphological characters. 



